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andere, den kritischen Zustaud betreffende, ebenso wie uber die so-genannten tibereinstimnlenden Zustande, ist auf den letzten Absclmitt des ersten Bandes zu verweisen.
Yon der Dampfdichte der Fliissigkeiten ist nicht viel bekannt. Das Gesetz von Her wig ist bereits angefuhrt. Zeuner setzt fur Wasserdampf als Function der Spannung
p 01,0646  _   1J049,
andere bedienen sich anderer Interpolationsforineln. Wie man auf Grund der Zustandsgleichungen die nothigen Beziehungen ableitet, ist in Bd. I, S. 450 ff. gezeigt. Hier ist nock auf einen merkwiirdigen Satz hinzuweisen, den van der Waals aus thermodynamischen Be-trachtungen abgeleitet hat1). Wir gehen von der Forroel 28) auf S. 429 von Bd. I aus und ersetzen darin Jr durch seinen Werth nacn Glei-chung 242) an gleicher Stelle, so wird
m                               Ui-Oi                  dp
3D                          _____. + ,_«._.
Betrachten wir p zuerst als Function von a)1 und vt , sodann als solche von & und v.±, so wird im ersten Fall
im zweiten Falle
dp _                i                        *
'
Andererseits  ist nach  Gleichung  45) auf S.  84 und  nach Glei-cbung 58) auf S. 8G des ersten Bandes
32)
soinit
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Nun setzt van der WaalsT seiner Theorie von  der Constitution der Substanzen entsprecbend,
34)            u1 = --
Zeitschr. f. physik. Chem., Bd. 36 (1901), S. 461 3.kritische Temperatur mit Zunahrne an Kohlen-stoffgehalt ebenfalls zunimmt, die Zunabme betragt gegen 18 bis 20° fiir je ein CH2, was ungefahr dem Kopp'scben Gesetze entsprechen wiirde. So ist auch fur Essigsaure (C2H402) t1 = 321,5° und fur Propionsaure (C3H602) t1 = 339,9, also um 18,4 grosser. Aber fur Dimethylamin (NC2H7) ist t' = 163,0 und fiir Trirnethylarnin (NC;}H9) nur tr = 160,5°. Hier stimmt also die Regel gar nicht. Kurz, von den kritischen Teraperaturen gilt das namliche, was von den Siede-temperaturen allgemein gesagt ist, dass sie nicht durch die cheraische Zusammensetzung allein, sondern auch durch den chemischen Aufbau derStoffe bestimmt sind, wodurch im gegenwartigen Stande der Wissen-schaft die Uebersicht ausserordentlich erschwert ist. Ueber allest zwischen etwa 0,56 (bei Schwefel-kohlenstoff) und 0,73 (bei Chlorwasserstoff). Ein Zusammenhang zwischen der kritischen Temperatur und der chemischen Constitution hat noch nicht ermittelt warden konnen. Pawleski stellt als Regel
